H. J. „SEPP“ WEIDEMANN ist tot 


Völlig unerwartet starb am Samstag, den 19. Oktober 1996, Apotheker SEPP WEIDEMANN im 
Alter von nur 52 Jahren. 
Eine ausführliche Würdigung seines Lebens soll im nächsten Heft der Atalanta erfolgen. 
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